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Siame vadove pateikiama issami informacija apie HP Compaq 
dc7100 Ultra-Slim stalinio kompiuterio ypatybes ir naudojima^ 
vidiniij komponentij isemimo ir pakeitimo instrukcijos. 



t) Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004. 
Cia pateikiama informacija gali buti keiciama be jspejimo. 

Microsoft ir Windows yra bendroves Microsoft Corporation registruotieji prekiij 
zenklai JAV ir kitose valstybese. 

Intel ir Pentium yra bendroves Intel Corporation registruotieji prekii) zenklai 
JAV ir kitose valstybese. 

Vieninteles garantijos HP produktams ir paslaugoms yra isdestytos garantijos 
pareiskime, kurj gaunate kartu su siais produktais ir paslaugomis. Jokia cia 
pamineta informacija negali buti laikoma papildoma garantija. HP neatsako 
uz cia esancias technines ar redakcijos klaidas ir netikslumus. 

Siame dokumente pateiktii patentuotit informacija gina autoriif teises. 
Be isankstinio rastisko Hewlett-Packard Company sutikimo jokios sio 
dokumento dalies negalima nei kopijuoti, nei atgaminti, nei versti { kita^kalba^. 

APERSPEJIMAS: Taip isryskintas tekstas parodo, kad instrukcijy 
nesilaikymas gali tapti kuno suzalojimy ar mirties priezastimi. 



AjSPEJIMAS: Taip isryskintas tekstas parodo, kad instrukciju nesilaikymas 
gali tapti jrangos gedimy ar informacijos praradimo priezastimi. 
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Produkto ypatybes 



Standartines konfiguravimo ypatybes 

Ultra-Slim stalinio kompiuterio ypatybes priklauso nuo modelio. 
Noredami suzinoti vis^ [ kompiuter[ [diegtos technines ir programmes 
jrangos s^rasq, paleiskite HP Windows diagnostikos paslaugii 
program^. Sios paslaugq programos naudojimosi instrukcijas rasite 
Gedimti nustatymo vadove, kuris yra Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 
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Produkto ypatybes 



Priekinio skydelio komponentai 




o 


MultiBay ni§a © 


Universaliosios nuosekliosios 
magistrales (USB) jungtis (2) 


© 


MultiBay nisos isstumimo svirtele © 


Indikatorius Ijungta (Power On) 


© 


Mikrofono jungtis © 


Kietojo disko aktyvumo indikatorius 




Ausiniu jungtis © 


Dviejy buseny jjungimo mygtukas 




fc Bet koks USB jrenginys (jskaitant klaviaturq ir 
k jungties. 


pele) gali buti prijungtas prie bet kurios USB 
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Galinio skydelio komponentai 




O Kensington uzrakto lizdas 


© 


Universaliosios nuosekliosios magistrales 
(USB) jungtys (6) 


© Universalaus uzspaudziancio korpuso 
uzrakto varzto skyle 


© 


Monitoriaus jungtis 


© PCI ispletimo lizdas 


• 


Peles jungtis 


© Pagrindo uzrakto kilpa 


© 


Klaviaturos jungtis 


© Soninio dangcio varztai 


® 


Garso linijinio jejimo jungtis 


© Maitinimo kabelio jungtis 


© 


Garso linijinio isejimo jungtis 


© Eterneto jungtis RJ-45 


Bet koks USB jrenginys (jskaitant klaviaturq 
jungties. 


ir pele) gali buti prijungtas prie bet kurios USB 
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Standartiniai klaviaturos komponentai 




mi 



o 


Funkciniai 

II • V 

klavisai 


Atlieka ypatingas naudojamos programines jrangos funkcijas. 


© 


n 1 

Redagavim 
o klavisai 


Sudaryti is: Insert, Home, Page Up, Delete, End ir Page Down. 


© 


Busenos 
indikatoriai 


Parodo kompiuterio ir klaviaturos nustatymy busenas 
(Num Lock, Caps Lock ir Scroll Lock). 


0 


Skaiciy 
klavisai 


Veikia kaip skaiciuotuvo mygtukai. 


© 


Rodykliy 
klavisai 


Naudojama dokumentui ar interneto svetainei narsyti. Sie mygtukai leidzia 
judeti kairen, desinen, aukstyn ir zemyn naudojant klaviaturq vietoj peles. 


© 


Ctrl klavisai 


Naudojami kartu su kitais klavisais; jy funkcijos priklauso nuo naudojamos 
programines jrangos. 


© 


Prog ra my 
klaviSas* 


Naudojamas (kaip desinysis peles mygtukas) atidaryti issokancius meniu 
Microsoft Office programose. Kitose programose gali atlikti kitokias funkcijas. 


© 


Windows 

logotipo 

klavisai* 


Naudojami atidaryti meniu Pradeti (Start) Microsoft Windows operacinese 
sistemose. Naudojami kartu su kitais klavisais kitoms funkcijoms atlikti. 


© 


Alt klavisai 


Naudojami kartu su kitais klavisais; jy funkcijos priklauso nuo naudojamos 
programines jrangos. 


*K 


avisai naudo 


jami tarn tikruose geografiniuose regionuose. 
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Windows logotipo klavisas 



Naudokite Windows logotipo klavis^kartu su kitais klavisais tarn 
tikroms Windows operacines sistemos funkcijoms atlikti. 



windows loyoiipo Kiavisus 


raroao arua pasiepia meniu rraaeii ^oianj. 


vvinaows loyoiipo Kiavisas + dicuk 


ruitjuu uiuiuyu luiiyt^ oisitriiius ypuiyueb 




(System Properties). 


Windows logotipo klavisas + Fl 


Windows operacineje sistemoje parodo 




Zinynq (Help). 


Windows logotipo klavisas + Tab 


Atidarytu langu perjungimas. 


Windows logotipo klavisas + e 


Atidaro langq Mano kompiuteris (My Computer). 


Windows logotipo klavisas + f 


Failo ar aplanko paieska. 


Windows logotipo klavisas + Ctrl + f 


Kompiuteriy paieska. 


Windows logotipo klavisas + m 


Minimizuoti arba atkurti visus langus. 


Windows logotipo klavisas + Shift + rr 


i Atsaukia Minimizuoti visus (Minimize All). 


Windows logotipo klavisas + r 


Atidaro dialogo langq Vykdyti (Run). 
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Serijos numerio ir produkto ID vietos 

Kiekvienas Ultra-Slim stalinis kompiuteris turi unikali^ serijos numerj 
ir produkto ID numerj, kurie yra kompiuterio virsuje, kai kompiuteris 
yra vertikalioje padetyje. Laikykite siuos numerius paruostus naudoti, 
kai susisiekiate su klientij aptarnavimo centru. 




Serijos numerio vieto 

Pasirinkite vertikaliq arba horizontaliq 
konfiguracijq 

Ultra-Slim stalinis kompiuteris gali buti naudojamas pastatytas 
vertikaliai arba horizontaliai. Noredami naudoti vertikaliq 
konfiguracijq issamesnq informacijqskaitykite skyriuje .,VertikaIaus 
stovo prijungimas ir nuemimas" puslapyje 2-7. 

Noredami naudoti horizontaliai konfiguruotq kompiuterj, jsitikinkite, 
kad puse su guminiais kilimeliais nukreipta zemyn. 

AjSPEJIMAS: Norint uztikrinti stabilumq ir tolygiq oro cirkuliacijq, apsaugoti 
nuo perkailimo ir laikytis garantijos nuostaty, Ultra-Slim stalinj kompiuterj reikia 
naudoti su Tower Stand pagrindu, kai konfiguracija vertikali. Oro cirkuliacija 
bus tolygi, jei visos kompiuterio puses maziausiai 10,2 cm (4 colius) bus 
neuzstatytos. 
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Soninio dangcio isemimas ir pakeitimas 

PERSPEJIMAS: Jei norile sumazinti susizeidimo nuo elektros smugio ir/arba 
karstu pavirsiu rizikq, istraukite maitinimo kabelj is elektros lizdo ir, kol vidiniai 
sistemos komponentai neataus, nelieskite. 



PERSPEJIMAS: Noredami isvengti elektros smugio, ugnies ar jrangos 
sugadinimo, nekiskite telekomunikacijos/telefono jungciy j tinklo sqsajos 
valdiklio (NIC) lizdus. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektronintus komponentus. Prie§ atlikdami sias proceduras, iskraukite 
statinj elektros kruvj trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. Issamesnes 
informacijos ieskokite skyriuje Priedas D, „Elektrostatine i§krova". 

Jei norite prieiti prie sistemos atminties, ispletimo lizdo bloko ir 
baterijos, turite nuimti soninj dangt[. 

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuter[ is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Is operacines sistemos tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 
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Pasirinktinis kabelio uzraktas gali buti naudojamas soniniam dangciui 
pritvirtinti, nepaliekant prieigos prie vidiniq komponenti[, taip pat ir 
sistemos apsaugos, vidinio kietojo disko ir MultiBay nisos apsauginio 
deklo. Taip pat j is gali buti naudojamas kompiuteriui pritvirtinti prie 
fiksuoto objekto. 

Daugiau informacijos apie tai, kaip jdeti ar isimti siuos apsauginius 
prietaisus, zr. Priedas C, „Saugos sqlygos". 



4. Pasalinkite pasirinktin[ kabelio uzraktg. jei jis [taisytas. 

5. Pastatykite kompiuter[ ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
pasalinkite stov^. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" puslapyje 2-7.) 

6. Atpalaiduokite varztij skylutes, esancias kompiuterio galineje 
dalyje O, stumkite soninj dangt[ kompiuterio galines dalies 
kryptimi ©, tada j[ nukelkite. 




Soninio danqcio nuemimas 
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Jei norite pasalinti soninj dangtj: 

1. [sitikinkite, ar dangtis tinkamai sulygiuotas, tada stumkite j{ 
kompiuterio priekines dalies kryptimi ir priverzkite varztus, 
kad jj pritvirtintumete. 

2. Jei norite, [taisykite pasirinktinj kabelio uzraktf^. 

3. Jei norite, pakeiskite stov^. 

4. Atjunkite visus isorinius prietaisus, jkiskite maitinimo Iaid^ 
j elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuteq. 

5. Jei norite jjungti Smart Cover Sensor jutikl[, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 

Priekinio skydo ir MultiBay nisos pasalinimas 
ir pakeitimas 

Jei norite prieiti prie vidinio kietojo disko, turite pasalinti priekinj 
skyd^ ir MultBay ni§q. 

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuterj is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacinq sistem^ tinkamai isjunkite kompiuter[, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuteri nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje ..Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 

5. Nuimkite soninj dangtj. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2-1. 

6. Pasalinkite [renginj is MultiBay nisos. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje „Diskq [renginio isemimas is MultiBay nisos" 
puslapyje 2-32. 
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7. Pasalinkite MultiBay nisos antrinq kort^tiesiog istraukdami is 
kompiuterio. 
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8. Atjunkite ventiliatoriaus kabelius. 




Ventiliatorious kabelio atjungimas 

9. Truktelekite svertus, esancius ant kompiuterio sasi, aukstyn ir 
kompiuterio galines dalies kryptimi O, traukite priekin[ skyd^ ir 
prijungt^ MultiBay nis^ [ priekj ir istraukite is kompiuterio ©. 




Priekinio skydo ir MultiBay nisos nuemimos 
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Jei norite pakeisti priekinj skyd^ ir MultiBay nis^: 

1. [sitikinkite, ar priekinis skydas ir MultiBay nisa tinkamai 
sulygiuoti, tada stumkite blok^ kompiuterio galines dalies 
kryptimi, kol tinkamai j[ [taisysite. Skl^sciai, esantys kiekvienoje 
kompiuterio sasi puseje, gr[s [ pradinq padet[. 

2. Is naujo prijunkite ventiliatoriaus kabelius. 

3. Pakeiskite ventiliatoriaus vamzd[ sulygiuodami vamzd[ su jo 
anga ir tvirtai [stumkite j[ [ viet^. 

4. Pakeiskite MultiBay nisos antrinq kort^ atsargiai lygiuodami 
kort^ su jungties lizdu ir tvirtai [statydami kort^ { viet^. 

5. Pakeiskite MultiBay nisos diskq jrenginj. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje „Diski| [renginio [statymas [ MultiBay nis^" 
puslapyje 2-33. 

6. Uzdekite kompiuterio sonin[ dangtj. 

7. Jei norite, pakeiskite stov^. 

8. Atjunkite visus isorinius prietaisus, Jkiskite maitinimo laidiv 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuter[. 

9. Jei norite jjungti Smart Cover Sensor jutikl[, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 
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Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas 

Noredami naudoti Ultra-Slim staling kompiuter[ vertikalioje padetyje: 

1. Isjunkite visas programas, operacines sistemos programing 
jrang^, kompiuterj ir visus isorinius jrenginius, tada istraukite 
maitinimo laid^ is elektros tinklo lizdo. 

2. Pastatykite kompiuterj vertikaliai, kad MultiBay nisa ir 
ventiliatorius butq apacioje, o PCI ispletimo lizdas virsuje. 




Kompiuterio postatymas vertikaliai 
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3. Nuleiskite kompiuterj ant stovo taip, kad kabliukai, esantys 
korpuso priekineje dalyje, patektq [ angas kompiuterio apatineje 
dalyje, tada stumkite kompiuteri atgal, kol kabliukai uzsifiksuos O. 

4. Priverzkite varzt^ ir pritvirtintkite kompiuterj prie stovo ©. Tai 
suteikia stabilumo ir padeda uztikrinti tinkam^ oro cirkuliacij^ 
vidiniuose komponentuose. 




Stovo pritvirtinimas prie kompiuterio 

5. Atjunkite visus isorinius prietaisus, jkiskite maitinimo Iaid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 
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Stovo isemimas is kompiuterio: 

1. Isjunkite visas programas, operacines sistemos programing 
[rang^, kompiuterj ir visus isorinius [renginius, tada istraukite 
maitinimo Iaid^ is elektros tinklo lizdo. 

2. Atpalaiduokite varzt^, tvirtinantj kompiuterj prie stovo O. 

3. Stumkite kompiuterj { priekj, kol jis atsilaisvins nuo kabliuki^, 
esanciq vertikalaus stovo priekineje dalyje, tada nukelkite 
kompiuter[ nuo stovo ©. 




Stovo nuemimos nuo kompiuterio 
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4. Paguldykite kompiuter[ ant sono naudodami guminius padelius. 




Kompiuteho poguldymos horizontaliai 

5. Atjunkite visus isorinius prietaisus, [kiskite maitinimo Iaid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 
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Papildomos 



atminties istatymas 



Kompiuteryje yra dvigubi tiesiniai atminties moduliai (DIMM), skirti 
dvigubo duomenq srauto sinchroniskai dinaminei operatyviajai 
atminciai (DDR-SDRAM). 



Sistemineje ploksteje esantys atminties lizdai gali buti uzpildyti ne 
daugiau kaip trimis standartinemis DIMM kortomis. §ie lizdai yra 
is anksto uzpildyti bent viena DIMM korta. Noredami isgauti 
maksimalq atminties palaikym^, sisteminq plokstq galite uzpildyti iki 
4GB atminties, kuri yra sukonfiguruota dirbti auksto efektyvumo 
dvigubo kanalo rezimu. 



Tinkamam sistemos veikimui DIMM kortos turi buti: 

■ standartines 1 84 kontaktii 

■ nebuferines, suderinamos su PC 2700 333 MHz arba 
su PC 3200 400 MHz 

■ 2,5 voltu DDR-SDRAM DIMM kortos 
DDR-SDRAM DIMM kortos taip pat turi: 

■ palaikyti CAS laukimo trukm$ 2,5 arba 3 (CL = 2,5 arba CL = 3) 

■ tureti privalom^ Joint Electronic Device Engineering Council 
(JEDEC) Serial Presence Detect (SPD) informacij^ 

Be to, sistema palaiko: 

■ 256 Mbit, 512 Mbit ir 1 Gbit ne ECC atminties technologijas 

■ vienpuses ir dvipuses DIMM kortas 

■ DIMM kortas su x8 ir xl6 DDR jrenginiais; DIMM su 
x4 SDRAM [renginiais nepalaikomos. 

§^ Sistema nenaudos nepalaikomi^ DIMM kortii. 

Informacij^apie konkretaus kompiuterio procesoriaus magistrales 
daznio nustatym^ rasite Dokumentacijos kompaktinio disko 
Kompiuterio nustatymi{ (F10) paslaugi{programos vadove. 



DIMM kortos 



DDR DIMM kortos 
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DIMM korty lizdai 

Sistema automatiskai veiks vieno kanalo rezimu, dvigubo kanalo 
Asimetriniu rezimu ar aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
sluoksniniu rezimu priklausomai nuo to, kaip [kistos DIMM kortos. 

■ Sistema veiks vieno kanalo rezimu, jeigu DIMM kortq lizdai bus 
uzpildyti tik viename kanale. 

■ Sistema veiks dvigubo kanalo Asimetriniu rezimu, jeigu 

A kanalo bendroji DIMM kortij atminties talpa nelygi bendrajai 
B kanalo DIMM kortq atminties talpai. 

■ Sistema veiks aukstesnio efektyvumo dvigubo kanalo 
Sluoksniniu rezimu, jeigu bendroji A kanalo DIMM kortq 
atminties talpa lygi bendrajai B kanalo DIMM kortij atminties 
talpai. Taciau technologija ir jrenginys gali priklausyti nuo 
kanakj. Pvz., jeigu A kanalas yra uzpildytas viena 521MB DIMM 
korta, o B kanalas uzpildytas dviem 256MB DIMM kortomis, 
sistema veiks Sluoksniniu rezimu. 

■ Bet kuriuo rezimu maksimalus veikimo greitis bus nustatomas 
pagal leciausi^ sistemos DIMM kort^. Pvz., jeigu sistema 
uzpildyta DIMM korta, kudos daznis 333MHz, ir DIMM korta, 
kurios daznis 400MHz, sistema veiks tik 333MHz greiciu. 
Maksimaliam efektyvumui pasiekti [dekite identiskas didelio 
efektyvumo DIMM kortas. 

Sistemos ploksteje yra trys DIMM kortq lizdai - vienas lizdas A 
atminties kanale ir du lizdai B atminties kanale. Lizdai zymimi 
XMM1, XMM3 ir XMM4. Lizdas XMM1 veikia A atminties kanale; 
lizdai XMM3 ir XMM4 veikia B atminties kanale. 
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DIMM korty lizdy padetys 



Detale 


Aprasas 


Lizdo spalva 


O 


DIMM kortos lizdas XMM3, B kanalas 


Melynas 


9 


DIMM lizdas XMM4, B kanalas 


Juodas 


9 


DIMM lizdas XMM1, A kanalas 


Melynas 
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Atminties modulio pridejimas arba pasalinimas 



AISPEJIMAS: Atminties moduliy lizdai turi auksuotus metalinius kontaktus. 
Kai atnaujinate atmintj, svarbu naudoti atminties modulius su auksuoto metalo 
kontaktais, kad buty isvengta korozijos ir/arba oksidacijos, kuri atsiranda 
susilieciant dviem nesuderinamiems metalams. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio elektroninius 
komponentus. Pries atlikdami sias proceduras, iskraukite statinj elektros kruvj 
trumpai paliesdami jzemintq metalinj objektq. Issamesnes informacijos ieskokite 
skyriuje Priedas D, „Elektrostatine iskrova". 



AjSPEJIMAS: Dirbdami su atminties moduliu, nelieskite jo kontakty. Taip galite 
sugadinti modulj. 



1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuterj is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuterj nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje „Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 

5. Nuimkite soninj dangtj. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„Soninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2—1. 

6. Sistemineje ploksteje suraskite atminties moduliq lizdus. 

APERSPEJIMAS: Jei norite sumazinti susiieidimo nuo karsty pavirSiy rizikq, 
nelieskite vidiniy sistemos komponenty, kol jie nebus atauSe. 
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7. Jei norite isimti moduli, 

a. Vienu metu paspauskite abu skl^scius O, esancius ant DIMM 
kortos lizdo. Sis veiksmas atpalaiduoja moduli i r is dalies 
isstumia ji is lizdo. 

b. Iskelkite moduli is lizdo ©. 
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Jei sistemoje naudojamas tik atminties modulis, jis turi buti jstatytas 
tame paciame lizde, kuriame buvo is anksto [statytas atminties modulis. 



8. Atminties modulio [statymas: 

a. Vienu metu paspauskite abu DIMM kortos lizdo skl^scius O. 

b. Suderinkite modulio kamp^ su atminties lizdo atidarymo 
^sele. Tvirtai stumkite moduli tiesiai i lizd^© ir isitikinkite, 
kad modulis visiskai [stumtas ir tinkamai pritvirtintas. 
Teisingai jdejus moduli, skl^sciai automatiskai uzsidarys, 
[tvirtindami moduli lizde ©. 




Atminties moduliy pridejimos 



Atminties modulis gali buti jstatytas vieninteliu biidu. Suderinkite 
modulio kamp^ su atminties lizdo atidarymo ^sele. 



Noredami pasiekti maksimalq nasum^, lizdus uzpildykite taip, kad 
atminties talpa A kanale butq lygi B kanalo atminties talpai. Pvz., jei 
lizde XMM1 (A kanalas) yra viena is anksto ideta DIMM korta ir 
norite [deti antr^DIMM kort% rekomenduojama, kad antra DIMM 
korta turetq tokios pacios talpos atminti. 
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9. Uzdekite sonin[ dangtj. 

10. Jei norite, pakeiskite stov^. 

1 1. Atjunkite visus isorinius prietaisus, jkiskite maitinimo Iaid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 

Kompiuteris automatiskai atpazins papildom^ atmintj, kai kit^kart^ 
yungsite kompiuter[. 

12. Jei norite ijungti Smart Cover Sensor jutikl[, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 

Ispletimo kortos pridejimas 

Kompiuteryje yra vienas normalaus aukscio, puses ilgio PCI 
ispletimo lizdas, [ kur[ telpa pasirinktine iki 10,67 cm (4,20 colio) 
aukscio ir 17,46 cm (6,87 colio) ilgio ispletimo korta. Galimos 
(vairios pasirinktines PCI kortos: 

■ Bevielio LAN plokste 

■ FireWire korta 

■ Modemo korta 

■ NIC korta 

■ Grafine korta 

<J^x Grafines kortos pridejimas isjungs integruot^ grafikq, sistemos 
ploksteje. Integruota grafika gali buti is naujo yungta pakeiciant 
BIOS nustatymus Kompiuterio nustatymuose. 



USDT nuoseklusis/lygiagretusis blokas (galimas kaip pasirinktinis) 
atstoja ispletimo lizdo dangtelj ir tiesiogiai prisijungia prie sistemos 
plokstes. 
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Ispletimo kortos jdejimas 

Ispletimo kortos jdejimo instrukcijos: 

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuter[ is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, 
tada isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuter[ nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje ,,Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 

5. Nuimkite soninj dangtj (daugiau informacijos rasite skyriuje 
„§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2-1). 

6. Pakelkite rankenelqO, esanci^ant ispletimo kortos bloko, 
ir truktelekite blok^ virsun tiesiog is kompiuterio ©. 




Ispletimo kortos bloko nuemimas 
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7. Ispletimo lizdo dangtelio nuemimas: 

a. Jei skl^stis neatidarytas, vienu metu suspauskite skl^scio 
sonus, kad j[ atpalaiduotumete O. 

b. Atidarykite skl^stj ©. 

c. Truktelekite ispletimo kortos lizdo dangtelj virsun is 
ispletimo kortos bloko ©. 




Ispletimo kortos lizdo dangtelio nuemimas 
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g^v Pries isimdami [det^ ispletimo kort^, atjunkite visus kabelius, kurie 
gali buti prijungti prie ispletimo kortos. 



8. Ispletimo kortos isemimo instrukcijos: 

a. Jei skl^stis neatidarytas, vienu metu suspauskite skl^scio 
sonus, kad j[ atpalaiduotumete O. 

b. Atidarykite skl^stj ©. 

c. Laikydami kort^_ uz abiejq galq atsargiai judinkite pirmyn 
ir atgal, kol jungtys issitrauks is lizdo. 

d. Istraukite ispletimo korty is lizdo ©. Bukite atsargus, kad 
korta ne[breztumete ispletimo kortos bloko. 




Ispletimo kortos isemimas 
9. [dekite kort^ [ antistatinq pakuotq. 

10. Jei nedesite naujos ispletimo kortos, uzdekite ispletimo lizdo 
dangteli ant atviro lizdo. 
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AjSPEJIMAS: Isemf ispletimo kortq, privalote jq pakeisti nauja arba uzdengti 
atvirq lizdq (pvz., metaliniu lizdo dangteliu) tinkamam vidiniy komponenty 
auSinimuL 

11. Naujos ispletimo kortos [dejimo instrukcijos: 

a. Jei skl^stis neatidarytas, vienu metu suspauskite skl^scio 
Sonus, kad j[ atpalaiduotumete O. 

b. Atidarykite skl^stj ©. 

c. Tvirtai stumkite ispletimo korty [ ispletimo kortos lizd% 
kol tinkamai [taisysite ©. 




Ispletimo kortos jdejimas 



{dedami ispletimo kort^, [sitikinkite, kad tvirtai spustelejote kort^, 
kad visa jungtis tinkamai jsistatyttj [ ispletimo lizd^. 



12. Uzdarykite ispletimo kortos laikymo skl^st[ ir [sitikinkite, ar jis 
tvirtai uzsifiksavo. 

13. Sulygiuokite skirtukus ant ispletimo kortos bloko su lizdais, 
esanciais ant kompiuterio sasi, ir tvirtai [dekite blok^ [ viet^. 



Technines jrangos vortotojo vadovas 



www.hp.com 



2-21 



Technines jrangos atnaujinimas 




14. Jei reikia, sujunkite isorinius kabelius su [statyta kortele. 
Jei reikia, sujunkite vidimus kabelius su sistemos plokste. 

15. Uzdekite sonin[ dangtj. 

16. Jei norite, [taisykite pasirinktinj kabelio uzrakt^. 

17. Jei norite, pakeiskite stov^. 

18. Atjunkite visus isorinius prietaisus, jkiskite maitinimo laid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 

19. Jei norite jjungti Smart Cover Sensor jutikl[, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 
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Kietojo disko naujinimas 



Ultra-Slim stalinis kompiuteris palaiko tik Serial ATA (SATA) kietcyj 
disk^; lygiagretieji ATA (PATA) kietieji diskai nepalaikomi. 

Pries isimdami kiet^jj disk^nepamirskite pasidaryti jo duomenq 
atsarginiq kopijq, kad galetumete perkelti siuos duomenis { nauj^ 
kiet^jj disk^. 

3,5 coliq kietasis diskas yra desineje kompiuterio puseje, po 
MultiBay nisa. 

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuterj is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacin^ sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. lstraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuterj nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje „Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 

5. Nuimkite soninj dangtj. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2-1. 

6. Nuimkite priekinj skyd^ ir MultiBay nis^. 

Issamesnes informacijos rasite skyriuje „Priekinio skydo ir 
MultiBay nisos pasalinimas ir pakeitimas" puslapyje 2-3. 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



www.hp.com 



2-23 



Technines jrangos atnaujinimas 



7. Truktelekite kietojo disko skl^stj kompiuterio priekines dalies 
kryptimi O. 

8. Sukite desinq kietojo disko pusq, kol ji sustos ©, tada truktelekite 
kietty[ disk^ [ desinq ©. 




Vidinio kietojo disko isemimas 
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Atjungdami kabelius, truktelekite uz jungciq, o ne uz paties kabelio. 
Tai apsaugos kabelj nuo pazeidimq. 



9. Atjunkite duomenq kabelj O nuo kietojo disko istraukdami jungtj 
is lizdo, esancio kietajame diske. 

10. Atjunkite kit^duomenq kabelio gal^nuo sistemos plokstes. 

1 1 . Atjunkite maitinimo kabelj © nuo kietojo disko istraukdami 
jungti is lizdo, esancio kietajame diske. 




Duomenu kabelio \r moitinimo kabelio atjungimas nuo kietojo disko 

12. Keturis varztus is senojodisko [sukite [ nauj^jj. Varztai atsiranda 
[renginio takeliq vietose. 



Keisdami varztus, atkreipkite demesj [ varztq padetj senajame diske. 
Ant naujojo disko varztai turi buti tokioje pacioje padetyje. 
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13. Sujunkite duomenij kabelj su duomemj jungtimi ant sistemines 
plokstes. 



Kieti|j4 diskq keitimo rinkinys susideda is keleto duomenq perdavimo 
kabeliq. {sitikinkite, ar naudojate kabelj tok[, kaip jdiegtas gamykloje. 



14. Prijunkite duomenij kabelj O ir maitinimo kabelj © prie naujojo 
kietojo disko. 




Duomenij O ir maitinimo © kabelio jungciy vietos 

15. Atsargiai [statykite kairi^j^ kietojo disko pusQ [ viet^, tada sukite 
desini^j^ disko pusq, kol ji uzsifiksuos. 

16. Uzdekite priekin[ skyd^ ir MultiBay nisos blok^. 

17. Uzdekite sonin[ dangtj. 

18. Jei norite, pakeiskite stov^. 

19. Atjunkite visus isorinius prietaisus, jkiskite maitinimo laid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 

20. Jei norite yungti Smart Cover Sensor jutikl[, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 
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Nereikia jokios SATA kietojo disko konfiguracijos, kompiuteris 
automatiskai atpazins j^, kai kit^_ kart^ yungsite kompiuterj. 



Pakeit^ kiet^ji disk^, jdekite Restore Plus! kompaktin[ disk^, kuris 
atkurs operacin^ sistem^, tvarkykles ir kit^ programing jrang^, 
anksciau jdiegt^kompiuteryje. Naudokites su Restore Plus! atkurimo 
kompaktiniu disku pateikto vadovo instrukcijomis. Atkurimo 
procesui pasibaigus, pakartotinai jdiekite asmeninius failus, kuriuos 
issaugojote pries pakeisdami kiet^ji disk^. 
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Darbas su MultiBay nisei 



MultiBay nisa yra speciali diskq [renginio nisa, kuri palaiko daugel[ 
papildomq 12,7 mm isimamq diskq [renginiq: 

■ MultiBay 1.44-MB diskeliij [renginys* 

■ MultiBay CD-ROM [renginys* 

■ MultiBay CD-RW [renginys 

■ MultiBay DVD-ROM [renginys 

■ Kombinuotas MultiBay CD-RW/DVD-ROM [renginys 

■ MultiBay SMART kietasis diskas 

* gali buti prijungtas/atjungtas arba pakeistas bet kuriuo metu 
jSPEJIMAS: Noredami isvengti darbo praradimo ir kompiuterio disky 



jrenginj (ne kietqjj diskq) patikrinkite, ar jrenginyje nera laikmeny, pvz., 
diskelio, CD-ROM arba DVD-ROM ir ar laikmeny deklas uzdarytas. 



koloneliy. 

■ Jei diskq reikia siysti pastu, jdekite j pusline ar kitokiq apsauganciq 






2-28 



www.hp.com 



Technines jrangos vartolojo vadovas 



Technines jrangos atnaujinimas 



Bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba keiciami 
MultiBay disky jrenginiai 

AjSPEJIMAS: Kaip isvengti ialos kompiuteriui, disku jrenginiui ir jame 
saugomiems cluomenims: Jei norite jdeti arba isimti kietqjj diskq, isjunkite 
kompiuterj. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris jjungtas arba veikia 
budejimo rezimu. Jei norite jsitikinti, ar kompiuteris veikia budejimo reiimu, 
jjunkite kompiuterj, po to jj vel isjunkite. 



Jei kompiuteryje naudojama is anksto [diegta HP pateikta operacine 
sistema, diskeliq jrenginj arba CD-ROM jrengini galite [deti ir isimti 
kai kompiuteris yra yungtas, isjungtas arba veikia budejimo rezimu. 

AjSPEJIMAS: Jei optiniu disky jrenginj jdejote, kai kompiuteris buvo isjungtas, 
is naujo jjunkite kompiuterj, kad jsitikintumete, ar optiniu disky jrenginys 
tinkamai veikia, jei naudojamos jrasymo, atsarginio kopijavimo arba vaizdo 
perziuros programme jrangos. 



MultiBay nisosapsauginio deklo uzfiksavimas 
ir atpalaidavimas 

Jei uzfiksuotas MultiBay nisos apsauginis deklas, MultiBay nisos 
isemimo svirtis isjungiama, todel diskq [renginio, [deto [ MultiBay 
nis^, negalima isimti. 

[renginio pritvirtinimas MultiBay nisoje: 

1. Jei Smart Cover Sensor jutiklis jjungtas, paleiskite kompiuterj 
is naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacinq sistem^ tinkamai isjunkite kompiuter[, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. Istraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuterj nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje „Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 
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5. Nuimkite soninj dangtj. Daugiau infonnacijos rasite skyriuje 
„§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2-1. 

6. Stumkite dekl^kompiuterio kairiosios puses kryptimi, kol jis 
uzsifiksuos. 




MulfiBay nisos apsauginio deklo uzfiksavimas 

7. Uzdekite soninj dangtj. 

8. Jei norite, pakeiskite stov^. 

9. Atjunkite visus isorinius prietaisus, [kiskite maitinimo laid^ 
[ elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuteq. 

10. Jei norite jjungti Smart Cover Sensor jutiklj, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 
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MultiBay nisos apsauginio deklo atpalaidavimas: 

1. Jei Smart Cover Sensor jutikl is jjungtas, paleiskite kompiuter[ is 
naujo ir naudokite Kompiuterio nustatymus jam atjungti. 

2. Naudodami operacinq sistem^tinkamai isjunkite kompiuterj, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

3. lstraukite maitinimo kabel[ is elektros tinklo lizdo ir is 
kompiuterio, tada atjunkite visus kitus isorinius prietaisus. 

4. Pastatykite kompiuterj ant sono naudodami guminius padelius. 
(Jei kompiuteris naudojamas vertikalioje padetyje, pirma 
nuimkite kompiuter[ nuo stovo. Daugiau informacijos rasite 
skyriuje ..Vertikalaus stovo prijungimas ir nuemimas" 
puslapyje 2-7.) 

5. Nuimkite soninj dangtj. Daugiau informacijos rasite skyriuje 
„§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" puslapyje 2-1. 

6. Stumtelekite deklo liezuvel| zemyn O ir stumkite dekl^ 
kompiuterio desiniosios puses kryptimi, © kol jis atsipalaiduos. 




MultiBay nisos apsauginio deklo atpalaidavimas 
1. Uzdekite soninj dangtj. 
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8. Jei norite, pakeiskite stov^. 

9. Atjunkite visus isorinius prietaisus, [kiskite maitinimo laid^ 
j elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuteq. 

10. Jei norite jjungti Smart Cover Sensor jutiklj. naudokite 
Kompiuterio nustatymus. 

Disky jrenginio isemimas is MultiBay nisos 

1. Is diskq jrenginio isimkite visas isimamas laikmenas, pvz., 
kompaktin[ disk^. 

2. Pries isimdami optiniij diskq ar diskeliq jrenginj, sustabdykite 
diskq [renginj naudodami Windows uzduociq juostos piktogram^ 
Saugiai pasalinti technin^ [rangq (Safely Remove Hardware). 

3. Jeigu keiciate kompaktiniq diskq ar diskeliij jrenginj, isjunkite 
visas programas, isjunkite operacinq sistem^ ir kompiuterj. 

4. Atpalaiduokite MultiBay nisos apsauginj dekl^, jei jis buvo 
uzfiksuotas. Issamesnes informacijos rasite skyriuje „MultiBay 
nisosapsauginio deklo uzfiksavimas ir atpalaidavimas" 
puslapyje 2-29. 
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Technines jrangos atnaujinimos 



5. Stumkite isemimo svirtj zemyn (arba kompiuterio kairiosios 
puses kryptimi, jei kompiuteris guli horizontaliai) O, kad 
isimtumete [renginj © is MultiBay nisos. 




jrenginio isemimas is MultiBay nisos (parodyta su USDT vertikalioje 
padetyje) 

Disky jrenginio jstatymas { MultiBay nisq 

1. Is diskq [renginio isimkite visas isimamas laikmenas, pvz., 
kompaktinj disk^. 

2. Jeigu keiciate kompaktiniq diskq ar diskeliq [rengini, isjunkite 
visas programas, isjunkite operacin^ sistem^ ir kompiuteri. 

3. Diskij [renginio virsus turi buti atsuktas [ kairq (arba aukstyn, 
jei kompiuteris guli horizontaliai), o diskq jrenginio jungtis - 

[ kompiuteri; disk\\ [renginj [statykite [ MultiBay nis^ ir tvirtai 
stumtelekite, kad butq tinkamai sujungta. 
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Technines jrangos atnaujinimas 




jrenginio jstatymas j MultiBay nisq (parodyta su USDT vertikalioje 
padetyje) 

4. Jei optiniq diski| jrenginj [dejote, kai kompiuteris buvo isjungtas, 
is naujo yunkite kompiuterj, kad isitikintumete, ar optiniij diskij 
jrenginys tinkamai veikia, jei naudojamos jrasymo, atsarginio 
kopijavimo arba vaizdo perziuros programme jrangos. 

5. Jei norite, uzfiksuokite MultiBay nisos apsauginj dekl^. 
Issamesnes informacijos rasite skyriuje ^MultiBay 
nisosapsauginio deklo uzfiksavimas ir atpalaidavimas" 
puslapyje 2-29. 

Jei [renginys neveikia, patikrinkite, ar sistemoje [diegtos reikiamos 
jrenginio tvarkykles. Jei tvarkykliij nera, jas galite nemokamai 
atsisiqsti is HP tinklapio www.hp.com. Spustelekite palaikymas 
ir tvarkykles (support & drivers), pasirinkite Atsishjsti tvarkykles 
ir programing jrangq, jveskite kompiuterio model io numerj 
ir paspauskite jeiti (Enter). 
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Technines jrangos atnaujinimas 



MultiBay nisos kietojo disko dalijimas ir formatavimas 



gjj^ Jums reikia tureti administratoriaus arba administratoriq grupes nario 
teises, jei norite uzbaigti si^_ procedure 



1 . lsjunkite visas programas, operacines sistemos programing jrang^ 
ir kompiuterj. 

2. [ MultiBay nis^ [statykite kiet^j( disk^. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje „Diskq [renginio [statymas [ MultiBay nis^" 
puslapyje 2-33. 

3. [junkite kompiuterj. 

4. Spustelekite Pradeti (Start). 

5. Desiniu klavisu spustelekite piktogram^Mano kompiuteris 
(My Computer), tada spustelekite Tvarkyti (Manage). 

6. Spustelekite Saugojimas (Storage), tada du kartus spustelekite 
Disko tvarkymas (Disk Management). 

7. Desiniu peles klavisu spustelekite MultiBay nisos kietcyi diskc[, 
tada spustelekite Dalijimas (Partition). Atidziai perskaitykite 
ir atsakykite [ ekrane pateikiamus raginimus. 

Papildomos informacijos ieskokite intemetiniame vadove 
(spustelekite Veiksmas (Action) > Vadovas (Help)). 
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Specifikacijos 

Ultra-Slim stalinis kompiuteris 



Stalinio kompiuterio korpuso 
matmenys (vertikalioje padetyje) 



Aukstis 

Plotis 

llgis 


1 2,40 colio 
2,75 colio 
1 3,07 colio 


31 5 mm 
70 mm 
332 mm 


Apytikris svoris 


1 3,9 svaro 


6,3 kg 


Palaikomasis svoris (maksimalus paskirstytas 
kruvis horizontalioje padetyje) 


100,0 svary 


45,5 kg 


Temperaturos intervalai 

(reiksmes gali kisti priklausomai nuo 
didejancio aukscio virs juros lygio) 

Veikia 
Neveikia 


50 iki 95° F 
-22 iki 140°F 


10 iki 35° C 
-30 iki 60° C 



^ Veikimo temperature sumazeja 1,0° C kas 300 metry (1 000 pedy) iki 3 000 m (10 000 pedy) 
virS juros lygio, be tiesiogines saules sviesos. Maksimalus pokycio intervalas yra 10° C 
(50° F)/val. Virsutine ribq galima nustatyti naudojant jdiegty pasirinkciy tipus ir skaiciy. 



Sqlyginis dregnumas (be kondensacijos) 

Veikia (28° C (82,4° F) maksimaliai 
dregna kolba) 

Neveikia (38,7° C (1 01 ,66° F) 
maksimaliai dregna kolba) 

Maksimalus aukstis (nesuspausto) 

Veikia 1 0 000 pedy 3 048 m 

Neveikia 30 000 pedy 9 144 m 



nuo 10 iki 90% nuo 10 iki 90% 

nuo 5 iki 95% nuo 5 iki 95% 
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Specitikocijos 



Ultra-Slim stalinis kompiuteris (T$sinys) 



Mechaniniai virpesiai 

(1 1ms trunkantis 1/2 sinuso amplitudes 
virpesio impulsas) 

Veikia 
Neveikia 


5Gs 
20 Gs 


5 Gs 
20 Gs 


Vibracija (atsitiktine, Gs minimalus) 

Veikia (nuo 10 iki 300 Hz) 
Neveikia (nuo 10 iki 500 Hz) 


0,25 
U,DU 


0,25 


Maitinimo saltinis 

Veikimo jtampos intervalas 
Nominalios jtampos intervalas* 
Nominalus linijinis daznis 


nuo 90 iki 264 VAC 
nuo 1 00 iki 1 27 VAC 
nuo 50 iki 60 Hz 


nuo 90 iki 264 VAC 
nuo 200 iki 240 VAC 
nuo 50 iki 60 Hz 


Maitinimo isvestis 


200 W 


200 W 


Nominalioji jvesties srove 
(maksimali)* 


4 A 

(@ 100 VAC) 


2 A 

(@ 200 VAC) 


Silumos laidumas 

Didziausias 

Iprastas (laukimo rezimas) 


1 050 BTU/val 
341 BTU/val 


265 kg-cal/val 
86 kg-cal/val 


*Si sistema naudoja aktyvaus maitinimo koeficiento koreguojamq maitinimo saltinj. Todel 
sistema atitinka CE zymejimo reikalavimus Europos Sqjungos salims. Aktyvaus maitinimo 
koeficiento koreguojamo maitinimo tiekimo papildomas privalumas tas, kad mygtukas, 
naudojamos jtampos intervalui pasirinkti, yra nereikalingas. 
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B 



Baterijy keitimas 



Kartu su kompiuteriu gaunamos baterijos tiekia maitinim^realiuoju 
Iaiku. Jei keisite baterija, naudokite baterijas, atitinkancias gamintojo 
[det^sias kompiuteryje. Kompiuteris parduodamas su 3 voltij licio 
ploksckyij dementi^ baterija. 

Licio baterijq eksploatavimo laikotarpis gali buti prailgintas ijungus 
kompiuter[ [ veikiantj kintamosios sroves lizd^ sienoje. Licio 
baterijos naudojamos tik tada, kai kompiuteris NEPRIJUNGTAS 
prie kintamosios sroves maitinimo saltinio. 



APERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine licio mangano dioksido baterija. 
Netinkamai naudojant baterijq kyla gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite 
sumazinti susizeidimo rizikq: 

■ Nebandykite is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukstesneje nei 60° C (140° F) temperaturoje. 

■ Neardykite, nespauskite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy kontakty 
bei saugokite nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik Siam produktui skirta HP atsargine baterija. 

AjSPEJIMAS: Pries' keidiant baterijq svarbu issaugoti kompiuterio CMOS 
nustatymy atsargine kopijq. Isimant arba keidiant baterijq CMOS nustatymai 
bus panaikinti. Apie CMOS nustatymy issaugojimq skaitykite Gedimy 
nustatymo vadove, esanciame Dokumentacijos kompakt'miame diske. 



Baterijy, baterijy pakuociy ir akumuliatoriy negalima ismesti kartu su namy 
ukio atliekomis. Naudokite viesqjq surinkimo sistemq arba grqzinkite jas HP, 
HP jgaliotiesiems partneriams ar agentams, ir jos bus naudojamos pakartotinai 
arba tinkamai iSmestos. 



AjSPEJIMAS: Statinis elektros kruvis gali sugadinti kompiuterio ar papildomos 
jrangos elektroninius komponentus. Pries atlikdami sias proceduras, iskraukite 
statinj elektros kruvj placiai paliesdami jzemintq metalinj objektq. 
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Baterijy keitimas 



1. Jei reikia atjungti Smart Cover Sensor jutiklj, naudokite 
Kompiuterio nustatymus. Daugiau informacijos rasite 
Kompiuterio nustatymij (F10) programos vadove, esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

2. Pasalinkite [renginj is MultiBay nisos. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje „Diski| [renginio isemimas is MultiBay nisos" 
puslapyje 2-32. 

3. Is operacines sistemos tinkamai isjunkite kompiuter[, tada 
isjunkite visus kitus isorinius prietaisus. Istraukite maitinimo 
kabel[ is maitinimo lizdo ir atjunkite visus kitus isorinius 
prietaisus. 

4. Nuimkite kompiuterio soninj dangt[. Daugiau informacijos 
rasite skyriuje „§oninio dangcio isemimas ir pakeitimas" 
puslapyje 2-1. 

5. Pasalinkite MultiBay nisos antrinq kort^tiesiog istraukdami j^ 
is kompiuterio O. 

6. Truktelekite maitinimo saltinj [ priek[ ©, tada pasukite desine 
puse [ virsq ©. 

7. Istraukite maitinimo saltin[ is kompiuterio. 




Maitinimo saltinio isemimas 
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Baterijy keitimas 



8. Padekite baterij^ ir baterijos laikikl[ ant sistemines plokstes. 

9. Pastumkite baterijos dekl^ [ desinq O ir isimkite baterij^ is 
laikiklio©. 




Baterijos isemimas 
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Baterijy keitimas 



10. Pastumkite dekl^ [ desinq O. Laikydami keiciam^ baterij^ 
teigiamu poliumi [ desinq, stumkite jXzemyn, kol deklas 
spragteles uzsidarydamas virs virsutinio baterijos krasto ©. 



Baterijos keitimas 



Pakeitq baterij^, atlikite toliau pateiktus zingsnius ir baikite 



procedure 

11. Pakeiskite maitinimo saltinj: 

a. Atsargiai jdekite maitinimo saltin[ desine puse [ viet^. 

b. Sukite desini^j^ maitinimo saltinio pusq, kol ji sustos. 

c. Stumkite maitinimo salting atgal, kol j is uzsifiksuos vietoje. 

12. Pakeiskite MultiBay nisos antrinq kort^_ atsargiai lygiuodami 
kort^ su jungties lizdu ir tvirtai [statydami kort^ { viet^. 

13. Pakeiskite MultiBay nisos [renginj. 

14. Jei norite, uzfiksuokite MultiBay nisos apsaugin[ dekl^. 

15. Nuimkite kompiuterio sonin[ dangt[. 
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Baterijy keitimas 



16. Atjunkite visus isorinius prietaisus, [kiskite maitinimo Iaid^ 
j elektros tinklo lizd^ ir jjunkite kompiuterj. 

17. Kompiuterio nustatymq naudojimas: 

a. Is naujo nustatykite dat^ ir laik^. 

b. Is naujo nustatykite savo slaptazodzius. 

c. Is naujo nustatykite bet kokius specialius savo sistemos 
nustatymus. 

d. Jei reikia, jjunkite Smart Cover Sensor jutiklj. 

Daugiau informacijos rasite Kompiuterio nustatymi{ (F10) 
programos vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske 
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Saugos sqlygos 



jvesties/isvesties sauga 

Jei norite suzinoti daugiau informacijos apie Ultra-Slim stalinio 
kompiuterio saugos funkcijas, skaitykite Kompiuterio nustatymi{ 
(FIO) paslaugiiprogramos vadovq ir Darbastalio valdymo vadovq, 
kurie yra Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Papildomo saugos uzrakto jtaisymas 



Zemiau ir kituose puslapiuose pavaizduoti saugos uzraktai gali buti 
naudojami stalinio Ultra-Slim kompiuterio apsaugai. 



Kabelio uzraktas 
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Saugos sqlygos 



Pagrindo uzraktas 




Pogrindo uzrakto jtaisymas 



C-2 



www.hp.com 



Technines jrangos vartotojo vadovas 



Saugos sqlygos 



Universalus uzspaudziantis korpuso uzraktas 
Be saugos kabelio 

1 . Isveskite klaviaturos ir peles kabelius per uzrakt^. 
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Saugos sqlygos 



2. Naudodami pridety verzlq prisukite uzrakt^ prie korpuso. 




3. [kiskite kistuk^ [ uzrakt^O ir paspaudq mygtuk^© uzrakinkite 
uzrakt^. Uzraktui atrakinti naudokite pridet^ rakt% 
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Saugos sqlygos 



Su saugos kabeliu 

1 . Pritaisykite saugos kabelj apsukdami j j aplink nejudinam^ 
objekt^. 




2. Isveskite klaviaturos ir peles kabelius per uzrakt^. 
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Saugos sqlygos 



3. Naudodami pridet^ verzlq prisukite uzrakt^ prie korpuso. 
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Elektrostatine iskrova 

Statines elektros iskrova nuo pirsto ar kito laidininko gali sugadinti 
sistemines plokstes arba kitus statinei elektrai jautrius [renginius. 
Tokio pobudzio neigiamas poveikis gali sumazinti numatyt^jj 
prietaiso eksploatavimo laik^. 

Apsauga nuo elektrostatines iskrovos zalos 

Jei norite apsaugoti nuo elektrostatines iskrovos zalos, atkreipkite 
demesi [ siuos [spejimus: 

■ Venkite liesti rankomis laikydami ir transportuodami produktus 
antistatinese dezese. 

■ Elektrostatiniam kruviui jautrias dalis laikykite jq dezese, kol jos 
bus nuveztos [ ne statiskas darbo vietas. 

■ Pries isimdami is deziq, padekite dalis ant [zeminto pavirsiaus. 

■ Nelieskite varztq, laideliq ar schemi|. 

■ Liesdami statiniam kruviui jautrius komponentus arba mazgus 
bukite tinkamai [sizeminzs. 

jzeminimo budai 

Yra keli [zeminimo budai. Liesdami arba [taisydami elektrostatiniam 
kruviui jautrias dalis naudokite vien^ ar kelis is ski budq: 

■ Naudokite rieso dirzelj, kurj [zeminimo laidas sujungia su 
jzeminta darbo vieta arba kompiuterio korpusu. Riesq dirzeliai 
yra lankstus dirzeliai, kuriq [zeminimo laidq varzos procentas 
+/-10 yra maziausiai 1 megaomas. Noredami, kad [zeminimas 
but\\ tinkamas, devekite dirzel[, priglundantj prie odos. 
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Elektrostotine iskrova 



■ Stovimose darbo vietose naudokite kulnq, kojq pirstq arba batq 
dirzelius. Stovedami ant laidziij grindq arba sklaidanciq kilimelii^ 
devekite dirzelius ant abiejit pedq. 

■ Naudokite laidzius surinkimo [rankius. 

■ Naudokite nesiojamuosius surinkimo komplektus su sulankstomu 
statinj kruv[ sklaidanciu darbo kilimeliu. 

Jei neturite siulomq naudoti priemoniij tinkamam [zeminimui, 
kreipkites [ [galiotuosius agentus, platintojus arba paslaugq teikejus. 




Jei reikia daugiau informacijos apie statinq elektr^, kreipkites [ HP 
[galiot^ji agent^, platintoj^arba paslaugq teikej^. 
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E 

Nuolatine kompiuteriy prieziura 

ir pasiruosimas siysti 



Nuolatine kompiuteriy prieziura 

Perskaitykite siuos kompiuterio ir monitoriaus prieziuros patarimus: 

■ Pastatykite kompiuterj ant tvirto, lygaus pavirsiaus. Palikite 
10,2 cm (4 coliij) tarp^ uz sisteminio bloko bei virs monitoriaus, 
kad gaiety cirkuliuoti oras. 

■ Niekada nenaudokite kompiuterio nenuemq dangcio arba 
soninio skydo. 

■ Niekada neapribokite oro sroves link kompiuterio uzdengdami 
priekines ventiliacijos angas arba oro [traukimo vietas. Nedekite 
klaviaturos pagrindu zemyn tiesiai priesais kompiuterj, nes tai 
taip pat apriboja oro cirkuliacij^. 

■ Saugokite kompiuter[ nuo pernelyg dideles dregmes, tiesioginiq 
saules spinduliq ir didelio karscio ar salcio. InformacijX apie 
kompiuteriui rekomenduojamos temperaturos ir dregmes 
intervalus skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 
„Specifikacijos". 

■ Saugokite, kad ant kompiuterio ir klaviaturos nepatektq skysciq. 

■ Niekada neuzdenkite monitoriaus ventiliacijos angq. 

■ Isjunkite kompiuterj pries atlikdami tokius veiksmus: 

□ Kai reikia, valykite kompiuterio isorz minkstu, dregnu 
skudureliu. Nuo valymo priemoniij gali blukti spalva arba 
gadintis pavirsius. 

□ Kartais valykite kompiuterio priekyje ir uzpakalyje esancias 
ventiliacijos angas. Pukeliai ir kiti svetimkuniai gali 
uzblokuoti ventiliacijos angas ir apriboti oro cirkuliacij^. 
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Nuolatine kompiuteris prieziura ir posiruosimas siysti 



MultiBay nisos naudojimo atsargumo priemones 

Naudodami ar valydami MultiBay nis^ butinai atkreipkite demesj [ 
toliau pateiktas rekomendacijas. 

Naudojimas 

■ Pries paimdami diskq [renginj iskraukite statin; elektros kruvi. 
Laikydami diskq irengin|, stenkites neliesti jungties. 

■ Pries pasiimdami [ kelionq, gabendami, laikydami arba isimdami 
diskq [rengin[ (ne kiet^j[ disk^) patikrinkite, ar [renginyje nera 
laikmenq, pvz., diskelio, CD-ROM arba DVD-ROM ir ar 
laikmenij deklas uzdarytas. 

■ Atsargiai elkites su disktj irenginiu: [kisdami diskq irengini 
nenaudokite jegos, jo neismeskite ir nespauskite virsutinio 
dangtelio. 

■ Saugokite kiet^ji disk^ nuo skysciq, labai auksti; ir zemq 
temperaturq ar produktq, kurie skleidzia magnetinius laukus, 
pvz., monitoriq ar garso koloneliq. 

■ Jei disk^ reikia siqsti pastu, [dekite [ puslin^ ar kitoki^ 
apsauganci^pakuotq siuntimui ir pazymekite }[ „Atsargiai, 
trapus". 

■ Kaip isvengti zalos kompiuteriui, diskq jrenginiui ir jame 
saugomiems duomenims: Jei norite jdeti arba isimti kiet^j[ disk^, 
isjunkite kompiuter[. Neisimkite kietojo disko, kol kompiuteris 
yungtas arba veikia budejimo rezimu. Jei norite jsitikinti, ar 
kompiuteris veikia budejimo rezimu, jjunkite kompiuterj, po to 
j| vel isjunkite. 

■ Pries isimdami optiniq diskij [renginj, sustabdykite diskq ;rengin[ 
naudodami Windows uzduociq juostos piktogram^ Saugiai 
pasalinti technin^ jrangq (Safely Remove Hardware). 

Paleiskite sistem^ is naujo ir patikrinkite, ar diskq [renginys 
su programme [ranga veikia garos. 
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Nuolatine kompiuterio prieziura ir pasiruosimas siusti 



Valymas 

■ Priekinz pusz valykite minkstu, sausu skudureliu arba minkstu 
skudureliu, siek tiek sudrekintu svelniu valiklio tirpalu. Niekada 
nepurkskite valymo skysciq tiesiai ant [renginio. 

■ Stenkites nenaudoti jokiq tirpikliq, pavyzdziui, alkoholio arba 
benzolo, kurie gali sugadinti pavirsiq. 

Sauga 

Jei koks nors daiktas ar skystis patekti{ [ diskq jrenginj, nedelsdami 
isjunkite kompiuterj ir perduokite jgaliotajam paslaugq teikejui 
patikrinti. 

Pasiruosimas siysti 

Ruosdamiesi siqsti kompiuterj, naudokites siais patarimais: 

1. Padarykite atsargines kietojo disko failq kopijas HP USB 
raktuose, kompaktiniuose ar DVD diskuose, juostinio kaupiklio 
kasetese arba diskeliuose. Saugokite, kad atsarginiq kopijq 
laikmenos negautq elektriniq arba magnetiniq impulsq laikant 
arba transportuojant. 

<gj^ lsjungus sistemos maitinim^, kietasis diskas automatiskai uzsirakina. 



2. lsimkite ir atskirai padekite visus pasalinamus laikmenq arba 
MultiBay nisos diskq jrenginius. Issamesnes informacijos rasite 
skyriuje „Diskq [renginio isemimas is MultiBay nisos" 
puslapyje 2-32. 

3. Isjunkite kompiuterj ir isorinius jo jrenginius. 

4. lstraukite maitinimo kabelj is lizdo, tada is kompiuterio. 

5. Supakuokite sistemos komponentus, MultiBay nisos diskq 
jrenginius ir isorinius jrenginius j jiems skirtas pakavimo dezes 
arba panasias pakuotes, kuriose butq pakankamai juos 
apsaugancios medziagos. 

6. Atjunkite sistemos komponentus ir isorinius prietaisus nuo jq 
maitinimo saltiniq, tada nuo kompiuterio. 
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Nuolatine kompiuteriy prieziura ir pasiruosimas siysti 



gj. Pries transportuodami kompiuter[ patikrinkite, ar visos plokstes yra 
tinkamai (detos ir [tvirtintos ploksciq lizduose. 



7. Supakuokite sistemos komponentus ir isorinius jrenginius [ jiems 
skirtas [pakavimo dezes arba panasias pakuotes, kuriose butq 
pakankamai juos apsaugancios medziagos. 



Apie poveikj aplinkai skaitykite sio vadovo skyriuje Priedas A, 
„Specifikacijos". 
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A 

apsauga nuo perkaitinimo 1-6 
atmintis, sistema 2-1 1 - 2-17 

moduliq pridejimas arba pasalinimas 
2-14-2-17 

B 

baterijq keitimas B-l 

bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami arba 

keiciami MultiBay diskq [renginiai 2-29 
bevielis LAN, PCI ispletimo korta 2-17 

D 

DIMM korta, sistemos atminties pridejimas 

2-11-2-17 
diskeluj jrenginys, MultiBay nisa 2-28, 2-32 
DVD [renginys, MultiBay nisa 2-28 

E 

elektrostatine iskrova D-l 

F 

FireWire korta, PCI ispletimo korta 2-17 

G 

galinio skydelio komponentai 1-3 
grafika, PCI ispletimo korta 2-17 

H 

horizontali konfiguracija 1-6 



I 

ispletimo korta 

bevielis LAN 2-17 
FireWire korta 2-17 
grafika 2-17 
[statymas 2-17-2-22 
modemas 2-17 
NIC korta 2-17 

! 

[renginiai, MultiBay nisa 2-28 
[statymas 

kietieji diskai, MultiBay nisa 2-33 - 2-34 
MultiBay nisos jrenginiai 2-34 
MultiBay nisi| [renginiai 2-33 
optiniq diskq [renginys 2-29 
PCI ispletimo korta 2-17 - 2-22 
vidinis kietasis diskas 2-23 - 2-26, 
2-30, 2-31 
[zeminimo budai D-l 

J 

jungtys, kietasis diskas 2-26 
K 

kabelio jungtys, kietasis diskas 2-26 
kabelio uzraktas, papildomas C-l 
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kietasis diskas 
atkurimas 2-27 

MultiBay nisa 2-28, 2-33, 2-35 
dalijimas ir formatavimas 2-35 

vidinis, isemimas ir pakeitimas 
2-23-2-26, 2-30-2-31 
klaviatura 1-4 

Windows logotipo klavisas 1-5 
Kompaktiniq diskq [renginys, MultiBay 

nisa 2-28 
kompiuterio prieziura E-l 
komponentai 

galinis skydelis 1-3 

priekinis skydelis 1-2 
konfiguracija 

stalinis kompiuteris 1-6 
konfiguracija, horizontali arba vertikali 1-6 

M 

modemas, PCI ispletimo korta 2-17 
MPEG-2 progr. [ranga 2-28 
MultiBay 

CD [renginiai 2-28 

diskeliq [reng. 2-28 

DVD [renginys 2-28 

komb. CD-RW/DVD-ROM 
[renginys 2-28 

MPEG-2 progr. [ranga 2-28 

papildomi diskq [renginiai 2-28 
MultiBay nisa 2-28 - 2-33 

bet kuriuo metu prijungiami/atjungiami 
arba keiciami diskq [renginiai 2-29 

diskeliq [renginys 2-32 

diskq [renginiq isemimas 2-32 - 2-33 

[renginiq [statymas 2-33 

kietasis diskas 2-33 

kietojo disko dalijimas 
ir formatavimas 2-35 

opting diskq [renginys 2-29, 2-32 



papildomi diskq [renginiai 2-28 

sauga 2-29-2-31 

saugumo priemones 2-28 
MultiBay nisos kietojo disko dalijimas 2-35 
MultiBay nisos kietojo disko 
formatavimas 2-35 

N 

NIC korta, PCI ispletimo korta 2-17 

o 

optiniq diskq [renginys, MultiBay 
nisa 2-29, 2-32 

P 

pagrino uzraktas, papildomas C-2 
pasiruosimas siqsti E-l, E-3 
pasalinimas 

prieigos pasalinimas 2-1 - 2-2 
PCI ispletimo korta 

bevielis LAN 2-17 

FireWire korta 2-17 

grafika 2- 1 7 

[statymas 2-17-2-22 

modemas 2-17 

NIC korta 2-17 
priekinio skydelio komponentai 1-2 

s 

sauga C-l 
sauga 

MultiBay nisa 2-29-2-31 
serijos numeris 1-6 
specifikacijos A-l 
statinis elektros kruvis D-l 
SuperDisk LS-240 [renginys, 
MultiBay nisa 2-28 

s 

soninis dangtis 
dangcio 2-1 
dangcio 2-2 
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u 

uzraktai 

kabelis C-l 
pagrindo uzraktas C-2 

V 

vertikali konfiguracija 1-6 

vidinis kietasis diskas, naujinimas 2-26, 

2-30,2-31 
vidinis kietasis diskas, naujovinimas 2-23 

w 

Windows logotipo klavisas 1-5 



Technines jrangos vartolojo vodovas 



www.hp.com 



Rodykle-3 



